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Les troubles de la statique de I'enfant 

dans MEDLINE 

par Philippe Eveillard 


Comment garder le contact avec I'actualite des troubles de la statique de I’enfant dans les prochains mois? Line solution : 
interroger regulierement la banque de donnees bibliographiques MEDLINE a I’aide des « bonnes » equations de recherche. 
Elies figurent dans cette page. Elies sont egalement sur le site 33docpro.com a I'adresse http://minilien.com/76b8L90IOPm 
et il suffit d'un clic de souris pour afficher les notices correspondantes. 


Les equations 

Musculoskeletal System [mh:noexp] AND Physical Examination [mh] AND Child [mh] NOT Adult [mh] 
™> Scoliosis [mh] AND (Child [mh] OR Adolescent [mh]) NOT Adult [mh] 

•■•••> Scoliosis [mh] AND Braces [mh] OR Scoliosis/surgery [mh] 

Kyphosis [mh] AND Child [mh] NOT Adult [mh] 

—> Kyphosis [mh] AND Posture [mh] AND Child [mh] NOT Adult [mh] 

-> Gait [mh] OR (Hip Joint AND Pain) AND Child [mh] NOT Adult [mh] 

•■•••> In-toeing [ti] OR out-toeing [ti] AND Child [mh] NOT Adult [mh] 


C ette monographie sur les troubles de 
la statique de I'enfant pose quelques 
problemes de langage. 

Les expressions « attitude cyphotique » 
et « pied qui tourne » necessitent 
d’emprunter d'autres chemins que ceux 
(habituels) du module Terminologie 
de CISMeF ou du Grand dictionnaire 
terminologique pour traduire ces 
expressions en langage « MEDLINE » 
a defaut de le faire en langage MeSH. 

L'ATTITUDE CYPHOTIQUE 


Que la recherche porte sur les mots 
attitude, cyphotique ou cyphose, le 
module Terminologie de CISMeF ne 
propose aucun descripteur MeSH pour 
« attitude cyphotique ». 

Le Grand dictionnaire terminologique 
traduit « attitude cyphotique » en 
kyphotic posture. Mais Tentree dans 
PubMed de l'equation kyphotic posture 
[ti] AND Child [mh] NOT Adult [mh] 
n'affiche aucune notice. 

En dernier recours, Google est sollicite. 
L'equation « kyphotic posture » child est 
entree dans la fenetre d'interrogation de 


Google. Le resultat est decevant : aucun 
des 20 premiers liens (parmi les 104 
affiches le 11/01/2006) ne fait une 
distinction precise entre I'attitude 
cyphotique et la cyphose. Une autre 
equation est envisagee : « kyphotic 
attitude » child. Elle ne fournit que deux 
liens, mais le premier est une notice 
PubMed intitulee Round back in children 
and adolescent dans le resume duquel 
est mentionne « the kyphotic attitude 
or postural round-back ». 

Mais PubMed/MEDLINE n'accepte pas 
I'expression postural round-back en tant 
que mot cle (Text Word). 


Finalement, e’est Tassociation des 
descripteurs Kyphosis et Posture qui est 
retenue pour interroger MEDLINE sur 
« I'attitude cyphotique ». 

LE PIED QUI TOURNE 


Que la recherche porte sur les mots pied, 
rotation ou torsion, le module 
Terminologie de CISMeF ne propose 
aucun descripteur MeSH pour « pied qui 
tourne ». II en est de meme du Grand 
dictionnaire terminologique. 

Dans PubMed est entree l'equation : 

• Foot [mh] AND Torsion [mh] AND 
Rotation [mh] AND Child [mh] NOT Adult 
[mh] 

Cette equation affiche 5 notices 
(le 11/01/2006). La premiere est la plus 
interessante : Lincoln TL, Suen PW. 
Common rotational variations in children. 
J Am Acad Orthop Surg 2003;11:312-20. 
Dans le resume de cette notice sont 
retrouves les termes in-toeing et out-toeing 
qui sont une bonne traduction des 
« pieds qui tournent ». La confirmation 
est donnee par l'equation : 

• in-toeing [ti] OR out-toeing [ti] AND 
Child [mh] NOT Adult [mh]. 


Le traitement orthopedique 

L'entree de orthoped (la double troncature etant activee) dans la fenetre « recherche » de Terminologie 
affiche 11 descripteurs. Trois d'entre eux sont retenus comme pouvant traduire la notion de « traitement 
orthopedique »: manipulation orthopedique, corset orthopedique et appareil fixation orthopedique. 

Le premier (manipulation orthopedique) est reserve a la reduction manuelle d'un deplacement 
(luxation ou fracture). Restent en competition : appareil fixation orthopedique dont les descripteurs fils 
sont soit « chirurgicaux » (broches, clou, fixateur...), soit « orthopediques » (attelle, platre) et corset 
orthopedique qui convient mieux, car bien adapte au contexte des troubles de la statique traites 
« orthopediquement ». 
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